ne 


JADWIGA 


Hr. ROSTWOROWSKA 


urodz. dnia 3. XI 1854 r. w Kowaleszczyźnie, zaopatrzona sw. Sakramentami, 


zasnęła w Panu dnia 26 października 1944 r. w Kwiatonowicach, pow. Gorlice. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się 
w środę dnia 22 listopada 1944 roku o godzinie 9 rano 
w kościele OO. Kapucynów 


na które zaprasza 
Rodzina. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 
KRAKOW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31. 
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